De: omatuto omatuto(yprotonmail.com 
Para: biblio(vfcc.sc.gov.brData: 2 de jul de 2023 16:59 
O Anexo 


Boa tarde. 
Envio para indicacao de leitura . 


Não foi possível enviar a mensagem logado no sistema . 
Erro porta 587 smtp. 


https://www.google.com/Ssearch? 


client=google&sa=X&source=linux&tbm=bks&g=inauthor:%22Wolney+Anderson+tIsidoro 


Att, Wolney Isidoro - Administrador 


